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Kleber Luxembourg S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
(en liquidation volontaire) 

Siege social: 30, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B127015 


EXTRAIT 


La liquidation de Kleber Luxembourg S.a r.l. (la "Societe") a ete cloturee le 23 decembre 2016 en 
vertu d'une decision prise par I'associe de la Societe. 

Aucun montant n’a ete depose aupres de la Caisse de Consignation au Luxembourg. 

Les livres et documents sociaux seront deposes et conserves pendant une duree de cinq ans a 
partir de la date de la cloture de la liquidation a I'adresse de la societe BCSP V Europe Investments 
L.P., dont le siege social est au 5 th Floor, 200 State Street, Boston, MA 02109, USA. 

Luxembourg, le 17 janvier 2017 


Pour la Societe 
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